Tickfield Inspection Checklist: uma app gratuita consegue tornar as fotos de inspeção indiscutíveis?
Uma app de inspeção gratuita e offline que grava a hora, o fuso horário e a posição GPS em cada foto e assina-a com SHA-256. Comparada com três rivais reais.
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Tickfield Inspection Checklist é uma app gratuita para iPhone e iPad que conduz uma inspeção através de uma lista de verificação e entrega um relatório em PDF no mesmo dia. Traz 42 modelos prontos a usar, grava a data, o fuso horário e a posição GPS em cada foto e calcula um hash SHA-256 de cada imagem, para que uma edição posterior fique à vista. Funciona offline e não exige conta.
Aviso: o AppStoryo é operado pelo estúdio que desenvolve Tickfield Inspection Checklist. A comparação que segue usa critérios verificáveis publicamente e nomeia alternativas reais.
Três coisas decidem se um registo de inspeção resiste quando alguém o contesta: se a foto está ligada a um local e a uma hora, se a lista corresponde à norma aplicável e se o relatório chega ao cliente no mesmo dia. Tickfield Inspection Checklist é gratuita na App Store.
O que faz realmente a Tickfield Inspection Checklist?
A app cobre um trabalho de ponta a ponta: escolhe uma lista, percorre a instalação respondendo Sim, Não ou N/A, levanta constatações pelo caminho e exporta um PDF. A biblioteca reúne 42 modelos que abrangem segurança no trabalho, segurança contra incêndios, veículos, entrega de habitações, construção, higiene alimentar e 5S, cada um apresentado no idioma da app e não traduzido no momento.
Os seus próprios modelos aceitam nove tipos de pergunta, com perguntas obrigatórias, pontuação ponderada e perguntas condicionais que só aparecem quando uma resposta anterior as exige. Um «Não», ou um valor medido fora do limite que definir, levanta automaticamente uma constatação. Os modelos são versionados, pelo que editar um nunca reescreve inspeções já concluídas — o detalhe que separa uma verdadeira ferramenta de inspeção de um simples criador de formulários.
A versão 1.0 chegou a 19 de outubro de 2026, ocupa 108 MB e exige iOS 15.0 ou posterior, alcançando 130 modelos de dispositivo, incluindo gerações de iPhone que as alternativas abaixo já abandonaram.
Como é que a câmara de prova torna uma foto difícil de contestar?
Cada foto fica selada nos próprios pixels, não em metadados que uma cópia perderia. A ficha da app descreve a ordem sem rodeios:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
O original intacto é guardado ao lado da cópia selada, e ambos os ficheiros levam um hash SHA-256. O SHA-256 é um dos sete algoritmos especificados na FIPS 180-4 do NIST, a Secure Hash Standard, cujos resumos vão de 160 a 512 bits; a norma afirma que os resumos existem para detetar se as mensagens mudaram desde que foram gerados. Recalcule o hash, compare-o com o guardado e um único pixel alterado denuncia-se.
Por que isso importa fora de um laboratório: ao abrigo da Regra 901(b)(9) das Regras Federais de Prova dos Estados Unidos, uma via aceite para autenticar um elemento é a prova que descreve um processo ou sistema e demonstra que produz um resultado exato. Uma foto selada, um original preservado e um hash coincidente descrevem exatamente esse tipo de processo. A Tickfield Inspection Checklist não torna por si só uma foto admissível; dá-lhe algo para descrever.
As 42 listas integradas correspondem a normas de inspeção reais?
Em parte, e a resposta honesta depende do regime. Tome a construção no Reino Unido: o artigo 24 do Regulamento da Construção (Conceção e Gestão) de 2015 fixa o que um relatório de inspeção deve conter — o nome e o endereço da pessoa para quem foi realizada, a localização, uma descrição do local inspecionado incluindo equipamentos e materiais, a data e a hora da inspeção e o detalhe de qualquer circunstância que possa dar origem a um risco. A câmara de prova e o cabeçalho do PDF capturam os cinco entre ambos.
Com a higiene alimentar passa-se o mesmo. Os princípios HACCP da FDA são sete, e o último consiste em estabelecer procedimentos de registo e documentação, com a monitorização como quarto princípio. Uma lista recorrente com uma foto datada por ponto crítico é uma forma legítima de sustentar esses dois princípios. O que os modelos não conseguem fazer é dizer-lhe qual o regime aplicável à sua instalação, nem acompanhar o ritmo quando um deles muda.
Como são na prática os relatórios em PDF e as constatações?
Os relatórios vêm em três estilos — Clássico, Compacto e um relatório fotográfico — com o nome, o logótipo e a cor da sua empresa, e uma comparação antes e depois face à inspeção anterior. O relatório pode ser escrito em qualquer um de 44 idiomas, independentemente do idioma da app, que é a função que um empreiteiro a inspecionar para um cliente estrangeiro notará primeiro.
As constatações levam prioridade, fotos de antes e depois, um local, um responsável, um prazo e um lembrete. Importe uma planta de um PDF ou de uma imagem e poderá colocar pinos numerados e codificados por cor; os números não se mexem, pelo que uma constatação citada num relatório continua a apontar para o mesmo ponto um mês depois. As respostas e as constatações também se exportam em CSV, e uma cópia de segurança completa pode ir para o iCloud Drive, Google Drive, OneDrive ou Dropbox, opcionalmente atrás de uma palavra-passe. A Tickfield Inspection Checklist é uma transferência gratuita na App Store.
Que app de inspeção deve usar na realidade?
Escolha Mitti (by SafetyCulture) se várias pessoas inspecionam as mesmas instalações
	Gratuita, versão 26.42, atualizada a 18 de outubro de 2026 e na App Store desde fevereiro de 2012 com 32.333 avaliações e uma média de 4,7 — um historial que nada aqui comparado iguala
	A própria ficha afirma 80.000 organizações e está construída em torno de modelos partilhados e de uma conta, que é o que uma operação com vários inspetores precisa
	Custa-lhe iOS 17.0 ou posterior, 349 MB e uma conta na nuvem; 14 idiomas de interface contra 44 idiomas de relatório na Tickfield

Escolha Site Audit Pro se quer uma ferramenta madura por um único pagamento
	12,90 USD uma vez, versão 10.8.0, atualizada a 16 de outubro de 2026, à venda desde abril de 2011 com 11.316 avaliações e média de 4,8 — a nota mais alta desta comparação
	82 MB e a instalação mais leve aqui, com quinze anos de aperfeiçoamento por trás dos relatórios
	Apenas em inglês, e iOS 17.0 ou posterior

Escolha Tap Inspect se escreve relatórios de inspeção de habitações para viver
	Transferência gratuita, versão 9.1.0, atualizada a 17 de outubro de 2026, desde outubro de 2010, 4.928 avaliações com 4,8
	Feita de propósito para relatórios narrativos de inspeção de habitações, um trabalho que as outras três apenas aproximam
	Apenas em inglês, iOS 17 ou posterior, e limitada a esse único ofício

Escolha a Tickfield Inspection Checklist se a prova tem de se sustentar sozinha
	A única das quatro que grava o fuso horário, a posição GPS e a sua precisão nos pixels e guarda um hash SHA-256 de ambos os ficheiros
	Gratuita, sem conta e sem permissão de rede, totalmente offline, e a única que corre em iOS 15.0 — as três rivais exigem todas iOS 17
	Versão 1.0 ainda sem avaliações, sem compilação para Android e sem espaço de trabalho partilhado na nuvem
	Gratuita na App Store

Quando é a Tickfield Inspection Checklist a ferramenta errada?
Três situações, sem rodeios. Se uma equipa partilha uma única biblioteca de modelos e precisa dos resultados num painel, a app não tem espaço de trabalho na nuvem e Mitti (by SafetyCulture) é a melhor resposta. Se os seus inspetores usam telefones Android, não existe compilação para eles. Se quer uma década de avaliações antes de confiar um registo legal a uma ferramenta, a versão 1.0 sem avaliações é uma razão justa para esperar.
E o limite que o próprio desenvolvedor declara na ficha: as listas «não substituem uma inspeção regulamentar». Uma fotografia selada documenta o que uma pessoa competente viu; não torna essa pessoa competente, nem substitui uma inspeção que a lei reserva a um inspetor qualificado.
Tickfield Inspection Checklist: perguntas frequentes
A Tickfield Inspection Checklist é realmente gratuita?
Sim. A App Store oferece-a sem custo, sem publicidade, sem subscrição e sem compras dentro da app. A ficha também indica que não é necessária conta nem registo e que a app não recolhe analíticas nem dados de rastreio de qualquer tipo.
Funciona sem rede?
Totalmente. Listas, câmara de prova, plantas, constatações e exportação para PDF funcionam no dispositivo. Só o endereço postal gravado numa foto precisa de ligação; as coordenadas GPS e o valor de precisão não precisam.
Existe versão para Android?
Não. A 20 de outubro de 2026 existe apenas na App Store para iPhone e iPad, e nenhum pacote equivalente está publicado no Google Play. Se os seus inspetores usam Android, Mitti (by SafetyCulture) cobre ambas as plataformas.
O que impede alguém de editar depois uma foto de inspeção?
Nada impede uma edição, mas a app torna-a detetável. Guarda o original intacto ao lado da cópia selada e armazena um hash SHA-256 de ambos. Recalcular o hash e compará-lo revela qualquer alteração, até um único pixel.
Posso criar a minha própria lista em vez de usar um modelo?
Sim. Os modelos aceitam secções e nove tipos de pergunta, com perguntas obrigatórias, pesos e perguntas condicionais. Um valor fora do limite ou um «Não» levantam uma constatação, e editar um modelo nunca altera as inspeções já terminadas.
A app substitui uma inspeção regulamentar?
Não, e a ficha di-lo sem rodeios. É uma ferramenta de documentação: registra o que um inspetor observou numa forma difícil de contestar depois. Onde a lei exige uma pessoa qualificada, nenhuma app altera esse dever.
Que iPhone conseguem executá-la?
Qualquer um com iOS 15.0 ou posterior, que a ficha cifra em 130 modelos de dispositivo compatíveis. É o alcance mais amplo das quatro apps aqui comparadas: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro e Tap Inspect exigem todas iOS 17.
Posso retirar as respostas como dados em vez de PDF?
Sim. Respostas e constatações exportam-se em CSV, e toda a base de dados exporta-se como um único ficheiro ou é copiada para o iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox ou o próprio telefone, com palavra-passe opcional. Os relatórios saem em PDF em três disposições.
Serve para uma equipa e não para um só inspetor?
Só em parte. Participantes e assinaturas são recolhidos no dispositivo e os relatórios podem ser enviados por e-mail, mas não há biblioteca de modelos partilhada nem painel central. Para vários inspetores, um produto na nuvem encaixa melhor.
Se precisa de um registo que possa explicar a alguém que não esteve lá, a foto selada e o hash coincidente são a razão para a experimentar. A Tickfield Inspection Checklist é gratuita na App Store.
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